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快適に装着 

ジ I ル素材 


快適な装着感を考慮して設計されたこのへッドフォンには、耳の形状に沿うように成型 
されたジエルボディが採巧されています。角度を付けたデザインで指向性のある正確な 
サウンドを実現し、ぴったりフィツ h するため、ピュアなサウンドに、没頭できます。 

いつでもどこにでも携帯 

• キャリングケースで、使用していないへッドフォンを保護 
-すべてのちに快適にフィットする3サイズの交換可能ゴム製イヤーキャップ 

高音質をお楽しみください 

-角度付きアコースティックパイプで指向性のある正確なサウンドを実現 
-優れたノイズ遮断効果により、小さい音量で高音質を実現 
-限りなく原音に迫るスピーカーで、臨場感溢れるサウンドを実現 

長時間使用可能 

-驚くべき快適さを実現する極めて柔らかいゴム製イヤーキャップ 
. ち内部の構造に基づいたデザインで、快適にぴったりとフィット 
-ジエルボディのへッドフォンで最高の快適さを実現 
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仕様 


特長 


製品寸法 

• 製品のサイズ (W X H X D): 2.1 X 2.5 X 7 cm 
• 重量： 0.011 kg 

サウンド 

• 磁気タイプ：ネオジウム 
. ボイスコイル： CCAVV 
• ダイヤフラム：マイラードーム 
• 周波数特性： 5〜23,500 Hz 
• インピーダンス：16 0 
• 最大入力： 50 mW 
• 感度：103 dB 
•スピーカー直径： 8.6 mm 
-種類：ダイナミック 

接続性 

-ケーブル接続：両側、丫字型 
• ケーブル長： 1.2 m 
• コネクター； 3.5 mm 
. コネクターの仕上げ：金メッキ 
• ケーブルの種類： OFC 

付属品 

• 付属：携帯ケース 


内箱 

-総重量： 0.34 kg 

• Inner carton (L x W x H): 1 7.5 x 13 x 11 cm 
. 本体重量： 0.033 3 kg 

• 風袋重量： 0.3067 kg 

• EAN: 871258150027 6 

-販売用パッケージ数： 3 

外箱 

• 総重量： 3.32 kg 

• Outer carton (L x W x H): 36.5 x 27.5 x 24.7 cm 
• 本体重量: 0.2664 kg 

• 風袋重量： 3.0536 kg 

• EAN: 871258150028 3 

. 販売用パッケージ数： 24 

パッケージ寸法 

• シェルフへの取り付けタイプ：ダミー 
• 栖包サイ X(WxHxD): 9.5x17x4 cm 
• 総重量： 0.099 kg 
• 本体重量： 0.0111 kg 
• 風袋重量： 0.0879 kg 

• EAN: 871258150026 9 
. パッケージ内製品数：1 

. パッケージ種類：ダミー 


極めて柔らかいゴム製イヤーキャップ 

ゴム製イヤーキャップの極めて柔らかいゴム素 
材は、手触りが非常によく、ちの形状に難なく 
適応します。これほど快適なインイヤーへッ 
ドフオンはありません。 

最も指向性のあるサウンド 
角度付きアコースティックパイプは、スピー 
力 一から 発せられた音波が高精度で 鼓膜へ と 正 
確に届くように、人間の耳の巧の湾曲に従って 
設計されています。 

ぴったりと自然にフィット 

角度付きアコースティックパイプは、人間の耳 
の巧の構造に従って、人間工学に基づき設計さ 
れています。ぴったりと快適に耳にフィット 
し、装着しているのを忘れるくらい自然な着け 
ム地です。 

小さい音量で最高の音を 

もう騒音の多い場所で音量を上げる必要はあり 
ません。角度付きアコースティックパイプと、 
ぴったりフィットするイヤーピースにより、外 
部雑音が大幅に低減されるため、小さい音量で 
優れた音質を楽しむことができ、また電池も長 
持ちします。 


すべてのちに快適にフィット 



このフィリップスイヤフォンは、 S サイズから 
L サイズまで、3サイズの交換可能イヤー 
キャップの中から選択できるため、あなたの耳 
にぴったりとフィットするものが必ずありま 
す。 

キヤリングケース 

キャリングケースは、ヘッドフォンを収納する 
のに非常に便利です。使用していないヘッド 
フォンをこのケースに入れておけば、ケーブル 
が絡まることもありません。 

ジエルボディのへッドフォン 

快適な装着感を考慮して設計されています。こ 
のヘッドフォンのボディには、耳の形状に沿う 
ように成型された柔らかいジエル素材が採用さ 
れています。 

よく響くパワフルなサウンドに 

このスピーカードライバーは、複合マイラー素 
材で作られています。繊細でありながらもパワ 
フルな要素により、優れたパワフルな出力が可 
能で、歪みのないサウンドを忠実に再現しま 
す。 
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